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PART III 
Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(2 ) 


1,200 


1,200 


നമ്പർ ഇ .എൽ.എസ്. ഡി. ടി.എൻ./ 06 /2017 - 18. 

2017 ആഗസ്റ്റ് 30. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാഗം 
എക് സി ക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, മത്സ ര സ്വ ഭാ വമുള്ള 
ദർ ഘാസു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ 
4 - 10 - 2017 - ന്, 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 
3.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന 
തു മാ ണ് . പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്ന 
തുമായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
| കമ 

ദ്രവ്യം 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
( 1) 

( 2) 


- 37 / 2 017 - 18 - കോഴി ക്കോട് - കോടഞ്ചേരി 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ വിവിധ ക്ലാസ് 
മുറികളിൽ സീലിംഗ് ഫാനുകൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ - 

- 47 ,095 
3 38/ 2 017 - 18 - കോഴി ക്കോട് - കോടഞ്ചേരി 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് 
ബ്ലോക്കിലെ കേടായ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്വിച്ച് 
ബോർഡ് മാറ്റൽ - - 44,500 
39 / 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 

സി ബ്ലോക്ക് 3 -ാം നിലയിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ 
കൃഷി ആഫീസിൽ അധിക വൈദ്യുതീകരണം - 

29 ,690 
- 40/ 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് - വെള്ളിമാട്കുന്ന് 
എൻ. ജി . ഒ . ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ ബി - 6 - ന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം-- - 47,005 
41/ 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് പാവമണി റോഡിലെ 
പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബി - 28 - ന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം-- - 46,350 
42/ 2017 - 18 - - കോഴിക്കോട് - പാവമണി റോഡിലെ 
പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബി - 30 - ന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 45,898 


800 


1,200 


1,200 


1 36/2017 - 18 - കോഴിക്കോട് സർക്കാർ പ്രസ്സിലെ 

അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
- 44 ,278 


1,200 


1,200 


Gaz . No. 38/2017/DTP (PWD ). 


335 


16th AUG. 2016] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


248 


8 43 / 2017 -18 - കോഴിക്കോട് - പാവമണി റോഡിലെ 

പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബി - 34 - ന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം-- - 42,513 


1, 100 


19 54 / 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽകോളേജ് 

ആശുപ്രതിയിൽ സി. ടി. സ്കാൻ യൂണിറ്റിലെ 
എയർകണ്ടീഷണർക്ക് പവർ സപ്ലെ നൽകലും 
സെക്യൂ രിറ്റി സ്റ്റാഫിന്റെ മുറിയിൽ പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം - - 46,536 
20 55/ 2017 - 18 --- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽകോളേജ് 

ക്യാ മ്പ സിലു ള്ള റീ ജ ന ൽ കെ മി ക്ക ൽ 
എക്സാമിനേഷൻ ലാബിലെ ജനറേറ്റർ മുറിയുടെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - - 48,647 


9 44 / 2017 -18 - കോഴിക്കോട് - സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള 

ഹോണററി ജൂഡീഷ്യൽരണ്ടാം ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് 
കോട തി യിലെ അ ടി യ തിര വ ദ ത 
അറ്റകുറ്റപണികളും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും 
- 46,226 


| 1,200 


1,200 


1,300 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 300. 

( GST @ 18 % ( CGST- 9 % + SGST- 9 %) • 54. 


1, 200 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " എ , " ബി , " സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ. 


2 ,700 


10 45/ 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതിയിലെ 

തറ നിലയിലുള്ള മൂന്നാം അഡീഷണൽ സബ് 
കോടതിമുറികളിൽ വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങൾ 

അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 47,117 
11 46 / 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 
രണ്ടാം നിലയിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ 

കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലേറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - - 1,05 ,703 
12 47/ 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് - പയ്യോളിമുൻസിഫ് 

കോട തി യിൽ അധിക വൈദ്യു തീ ക രണം 
ഏർപ്പെടുത്തൽ - 43 ,949 
13 48/ 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽകോളേജ് 

അനാട്ടമി വിഭാഗത്തിൽ പവർ പ്ലഗ്ഗ് സ്ഥാപിക്കലും 
പാത്തോളജി വിഭാഗത്തിലെ കേടായ സീലിംഗ് 

ഫാനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കലും - - 47,117 
14 49 / 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽകോളേജ് 

കാമ്പസിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് സി - 2 - ന്റെ പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം - 82,166 
15 50/ 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽകോളേജ് 
കാമ്പ സിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് എ - 8- ന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 1, 20,220 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി കമനമ്പർ 19 - ന് 
- 10 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 15 ദിവസം. 

- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസ 
ത്തിനു മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യ മാ ണ് . ആ യത് ക രാ റു കാർ 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


1, 100 


1,200 


- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽമുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാല താ മ സ ത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്ത ര വാ ദി യാ യി രി 
ക്കുന്നതല്ല . 


2 , 100 


3 , 100 


16 51 /2017 - 18 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽകോളേജ് 

ആശു പതിയിലെ അ ടി യ ന്തിര വൈദ്യു ത 
അറ്റകുറ്റപണികളും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും 
- 46,574 


ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 0059 - 80- 800 - 96 ( 02 ) 
എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ട്രഷറിയിലും നികുതി [ GST @ 18 % 
(CGST- 9 % + SGST- 9 % )) ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറു 
കാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 
പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറ ത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ 
- 200 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എന്നിവ 
ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


1, 200 


17 52 / 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽകോളേജ് 

സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിൽ നെഫോളജി 
വിഭാഗത്തിൽ വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങളുടെ 

അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - - 47, 153 
18 53 / 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽകോളേജ് 

ഇൻ സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഡിസീസിലെ 
ലബോറട്ടറിയിൽ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 


- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


1 ,200 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട് 

എഞ്ചിനീയർ. 


- 47 ,152 


1,200 


336 


